DART AEROSPACE LTD Work Order: 
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Description: EAPS Mounting Plate |__PartNumber: [| D49254 | 
ee) a 


Inspection Dwg: D4925 Rev: D 


INSPECTION SHEET 


Drawing Actual 


16.73 +/-0.030 
17.717 +/-0.010 


18.58 +/-0.030 
26.14 +/-0.030 
10.217 +/-0.010 


Method of 
Dimension vouerence Dimension ject Inspection comments 
@0.098 +0.004/-0.001 
+0.005/-0.001 — 
+0.006/-0.001 
0.23 +/-0.030 — 
| +/-0.030 
+/-0.030 —— 
0.374 | +/-0.010 
0.748 +/-0.010 
3.400 +/-0.010 
6.800 +/-0.010 
16.14 | +/-0.030 
seal 


3.406 +/-0.010 
6.811 +/-0.010 


+/-0.010 
+/-0.030 
+/-0.010 


w 
A 
Q 
o 


N 
N 
O 
W 


o 
o|! 
© 
o 


Measured by: Checked by: QC Inspector: 
Date: Date: : 


Engineering Approval: | Date: 
(If necessary) i 


| Rev | Date | Change Revised b 
A |14.07.14 | New Issue [KJ in | gy 
B | 15.07.23 | Dimensions updated per Dwg Rev D [KI shy | M | 
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